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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

403 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αμοιβή Προέδρων, Μελών χαι Γραμματέων Τττηρεσιακών Συμβου¬ 
λίων ...I.!. 1 

Αριθμός συνεδριάσεων επιτροπής σύνταξης Κώδικα Νομοθεσίας της 
Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίας. 2 


Τροποποίηση της 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικιονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά στους φα¬ 
νούς όγκων, τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς 
πεδήσειος των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/516/ 


ΕΟΚ .... 3 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 2024879/2231/0022 (1) 


Αμοιβή Προέδρων, Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβου¬ 
λίων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 του Ν. 1586/1986 και β) της 
παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/11.4.91). 

2. Την αριθ. 1140/1051173/13^0/0001/90 κοινή απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οι¬ 
κονομικών», αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε την αμοιβή των Προέδρων, Μελών και Γραμματέων 
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εξής: 

α) Για τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του 5.000 δρχ. κατά συνε¬ 
δρίαση. 

β) Για τα Τακτικά,και Αναπληρωματικά Μέλη 3.000 δρχ. κατά συ¬ 
νεδρίαση. 

γ) Για τον Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του 3.000 δρχ. κατά συ¬ 
νεδρίαση 

και μέχρι πέντε (5) συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο όριο για κάθε μήνα. 

2. Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των διατά¬ 
ξεων των Ν. 1256/1982 και 1505/1984 και μόνο εφόσον οι συνε¬ 
δριάσεις γίνονται εκτός ωρών εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Είφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μαΐου 1991 
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

■ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Μ. ΕΒΕΡΤ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ 


Αριθ. 2034229/2983/0022 (2) 

Αριθμός συνεδριάσεων επιτροιτής σύνταξης Κώδικα Νομοθεσίοις της 
Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντοις υπόψη: 

1. Την 79178/22.1.1991 (ΦΕΚ 63 Β') απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία (ανασυγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Σύ¬ 
νταξης Κώδικα Νομοθεσίας της Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίοις. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1491/84. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1084/80. 

4. Την απόφασή μ(χς 2073808/7763/0022/22.11.90 «Παρά- 
τοιση λειτουργίοις κ.λ.π.». 

5. Τις διατιάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1505/1984, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1810/88. 

6. Την ανάγκη ταχείοις διεκπεραιώσεως του έργου της Επιτροπής. 

7. Την γ. 1140/1051173/1390/0001/90 (ΦΕΚ 420/Β/90) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομι¬ 
κών», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τον αριθμό των συνεδριάσεων της οινωτέρω Επιτροπής για 
το από 1.2.1991 μέχρι 31.12.1991 χρονικό διάστημα, εντός του 
οποίου θα περατωθεί το έργο της, μέχρι δέκα το μήνα και μέχρι πέντε 
ώρες κατά συνεδρίαση. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εκτός των 
ωρών εργασίοις των υπηρεσιών. 

Η αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα Μέλη και τους Γραμματείς της 
Επιτροπής θα καταβιχλλεται στο τέλος του μηνός με βάση τη βεβαίωση 
του Προέδρου για τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγμυχτοποιήθη- 
καν. 

Η (χπόφαση (χυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μαΐου 1991 
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ 

♦ 

Αριθ. 19150/1650 (3] 

Τροποποίηση της 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργώ> 
Εθνικής Οικιονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά στους φιχνούι 
όγκων, τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεωι 
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμ¬ 
μόρφωση προς τις διατιίιξεις της Οδηγίας 89/516/ΕΟΚ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Το άρθρο 84 (παρ. 2) καθώς και τα άρθρα 65, 66, 68, 73 και 8( 
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του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (Α/167) «περί κυρώ- 
σεοις του Κώδικα Οδικής Κυκλοψορίαις». 

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α/34) «Εφαρ- 
μρφή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α/70) «Συ(εμετοχή της Είλλάδος στο κε¬ 
φάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε¬ 
ζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 'Ανθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ» και με το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α/101). 

3. Του Π.Δ. 431/83 (Α/160) «Προσοφμογήτης Ελληνικής νομοθε¬ 
σίας προς τις διατόιξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου 
τ(ον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουάριου 1970 περί προ- 
σεγγίσεως των νομωθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην 
έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, 
όποις τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977, 78/ 
547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 Οδηγίες 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

4. Της με αριθμό 12385/1984 (8/506) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίοις και Συγκοινωνιών «Συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της 76/758 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976 κ.λ.π.». 

5. Της με αριθμό Τ 1250/15.1.1991 αποφάσεως του Πρωπυπουρ- 
γού (Β/10) «Συμπλήρωση τηςΤ 1201/5.10.90 αποφάσεως του Πρω¬ 
θυπουργού», αποφασίζουμε; 

Άρθρο 1 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 
12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Συγκοινωνιών που αφορά τους φοινούς όγκου, τους εμπρόσθιους φα¬ 
νούς θέσεως, τους οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως 
το)ν οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρ¬ 
φωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Αυγούστου 1989, η οποία δη- 
μοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευ- 
ροΜΜίΐκών Κοινοτήτων (Ε265/1-14 της 12.9.89). 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 3 της με αριθμό 12385/1984 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίστατοα ως 
εξής: 

> _ «Άρθρο 3 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται: 

α) Η άρνηση χορήγησής έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 
παρ. α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το 
Νόμο 614/1977. 

β) Η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 
του ίδιου κώδικα ή η άρνηση χορήγησης οιδείας κυκλοφορίας, σύμφωνα 
μιε το άρθρο 88. 

γ) Η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ, σε οχήματα που υπά- 
γινται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, για λόγους που οιναφέρονται 
στους φοινούς όγκου, τους εμπρόσθιους και οπίσθιους φοινούς θέσεως και 
τους φοινούς πεδήσεως των οχημάτων, εφόσον οινταποκρίνονται προς 
τις προδιαγραφές και τις λοιπές διατάξεις της παρούσοις απόφασης». 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 4 της με αριθμό 12385/1984 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως 

βξής: 

«Άρθρο 4 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται: 

α) Η άρνηση της επικύρωσης ΕΟΚ, ή της εθνικής επικύρωσης, για 
κάποιο τύπο φιχνού όγκου, εμπρόσθιου φοινού θέσεως, οπισθίου φοινού 
θέσεως ή φοινού πεδήσεως, εφόσον οι εν λόγω φοινοί ανταποκρίνονται 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές διατάξεις της παρούσοις 
απόφασης. 

β) Η αιταγόρευση κυκλοφορίοις στην οτγορά φοη^ών όγκου, εμπρό¬ 
σθιων φοηών θέσεως, οπισθίων φανών θέσεως και φοινών πεδήσεοις, 
που φέρουν επικυρώσεις ΕΟΚ και που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις 


διατάξεις της απόφασης αυτής. 

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται: 

α) Η έκδοση έγκρισης τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος, του 

οποίου οι φο»οί όγκου, οι εμπρόσθιοι φοινοί θέσεως, οι οπίσθιοι φοινοί θέ¬ 
σεως και οι φα»οί πεδήσεως, δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσοις 
απόφασης. 

•β) η χορήγηση επικύρωσης ΕΟΚ για ένα τύπο φοινού όγκου, εμπρό¬ 
σθιου φοινού θέσεως οπισθίου φοινού θέσεως και φοινού πεδήσεως, εφό¬ 
σον οι φοη*οί αυτοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσοις απόφασης. 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσοις απόφασης οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να αρνηθούν; 

α) Την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα τύπο οχήματος, του 
οποίου οι φοη/οΐ όγκου, οι εμπρόσθιοι φοη*οί θέσεως, οι οπίσθιοι φοινοί θέ¬ 
σεως και οι φοτνοί πεδήσεως δεν τιληρούν τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης. 

β) Την χορήγηση εθνικής επικύρωσης για ένα τύπο φανού όγκου, 
εμπρόσθιου φαη«ού θέσειος, οπισθίου φοινού θέσεως και ψανού πεδήσεως, 
εφόσον οι φιχνοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσοις απόφασης. 

, 4. Από την 1η Οκτωβρίου 1995 οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απα¬ 
γορεύουν: 

α) Τη θέση σε πρώτη κυκλοφορία οχημάτων των οποίων οι φοινοί 
όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσειος, οι οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί 
τιεδήσεως, δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσοις απόφασης. 

β) Την κυκλοφορία στην αγορά φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέ¬ 
σεως, οπισθίων φοινών θέσεως και φοινών πεδήσεως, που δεν φέρουν 
σήμα επικύρουσης, το οποίο να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσοις απόφασης. 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2β και 3β της 
παρούσας, αναγνωρίζεται η επικύρωση ΕΟΚ και η εθνική επικύριοση, 
που έχει χορηγηθεί για κάποιο τύπο φοινού όγκου, εμπρόσθιου φοινού θέ¬ 
σεως, οπισθίου φιχνού θέσεως ή φοινού πεδήσεως, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της Υπουργικής Απόφασης 12385/84, (ΦΕΚ 506/25.7.1984) 
εφόσον πρόκειται για συστήματα που θα τοποθετηθούν σε ήδη κυκλοφο- 
ρούντα οχήματα. 

Επιτρέπεται επίσης η χορήγηση της επικύρωσης ΕΟΚ, για ένοιν τύπο 
φοινού όγκου, εμπρόσθιου φοινού θέσεώς, οπισθίου φοινού θέσεως ή φα¬ 
νού πεδήσεως, με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 12385/84 κοινής 
Υπουργικής απόφασης, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήματα 
θα χρησιμοποιθούν ίος ανταλλακτικά για ήδη κυκλοφορούντα οχήματα 
και ότι τα ως άνω συστήματα των οχημάτων αυτών δεν είναι τεχνικά 
δυνατόν να προσαρμοσθούν προς τις διατάξεις της παρούσοις απόφα- 
αης».. 

Άρθρο 4 

Προσαρτώνται και αποτελούν οιναπόσπαστο μέρος της ποφούσοις τα 
παραρτήματα των οδηγιών 76/758 και 89/516 τα οποία εφαρμόζο¬ 
νται υπό την επιφύλοιξη των διαώ,αμβανομένων στο άρθρο 3 της παρού- 
σοις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παφάρτημα Ο: Ορισμοί εξεώίκευσεις γενικού χαρακτήρα ένταση του 
εκπεμπομένου φωτός όροι των δοκιμών χρώμα του εκπεμπομένου φω¬ 
τός πιστότητα παραγωγής παρατήρηση επί του χρώματος. 

Παράρτημα I: Εμπρόσθιοι φοινοί θέσεως, οπίσθιοι φοινοί θέσεως, φα¬ 
νοί πεδήσεως και φανοί όγκου: ελάχιστες γωνίες απαιτούμενες για την 
κατανομή του φωτός στο χώρο. 

Παράρτημα II: Υπόδειγμα δελτίου επικυρώσες ΕΟΚ. 

Παράρτημα III; Όροι επικυρώσεως ΕΟΚ και σήμοινση. Συμπληρω¬ 
ματικό Παράρτημα παραδείγματα σημάτων, επικυρώσεως ΕΟΚ. 

Παράρτημα ΙΥ: Φωτομετρικές μετρήσεις. 

Παράρτημα V; Χρώματα του εκπεμπομένου φωτός τριχρωματικές 
συντεταγμένες (1). 

(1) Οι τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος αυτού είναι οινάλογες 
αυτών του κοο/ονισμού αριθ. 7 Οικονομικής Επιτροπής για την Ευ¬ 
ρώπη. Ειδικότερα οι υποδιαιρέσεις σε σημεία είναι οι αυτές. Γι αυτό οιν 
ένα σημείο του κβινονισμού αριθ. 7 δεν έχει οιντίστοιχο την παρούσα οδη¬ 
γία ο αριθμός του υποδεικνύεται εντός παρενθέσεως για υπενθύμιση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ' 
ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ, 

ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, 

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ, 
ΠΙΣΤΟΤΗΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.0. Φίχνός όγκου. 

Ως «φθ(νός όγκου», νοείται ο φανός ο τοποθετημένος πλησίον του 
οιχρότατου σημείου πλάτους και όσο το δυνατό πλησίον του υψηλότερου 
σημείου του οχήματος και που προορίζεται να δεικκνύει σαφώς το πλά¬ 
τος του απ’ άκρο σε άκρο. Το σήμα αυτό προορίζεται να συμπληρώνει, 
για ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκοΟμενα, τους 
φαηιοϋς θέσεως του οχήματος ώστε να προκαλείται ιδιαιτέρως η προ¬ 
σοχή επί του όγκου του. 

1.1. Εμπρόσθιος φοινός θέσεως. 

Ως «εμπρόσθιος φανός θέσεως» νοείται ο φανός που χρησιμεύει να 
δεικνύει την παρουσία και το πλάτος του οχήματος από εμπρός. 

1.2. Οπίσθιος φανός θέσεως. 

Ως «οπίσθιος φανός θέσεως», νοείται ο φανός που χρησιμεύει να δει¬ 
κνύει την παρουσία και το πλάτος του οχήματος από οπίσω. 

1.3. Φανός πεδήσεως. 

Ως «φοινός πεδήσεως», νοείται ο φανός που χρησιμεύει να δεικνύει 
στους άλλους χρησιμοποιούντες την οδό ότι ευρίσκονται όπισθεν οχήμα¬ 
τος του οποίου ο οδηγός δρα επί του κυρίως συστήματος πεδήσεως. 

1.4. Ορισμοί 

Οι ορισμοί που περιέχονται στο Π.Δ. 534/83/207/Α όσον αφορά 
τους όρους: 

- φωτεινή πηγή με λυχνίες πυρόικτωσης, 

- οινεξάρτητοι φοινοί, 

- ομαδοποιημένοι φοινοί, 

- συνδυασμένοι φανοί, 

- φοινοί αμοιβαίως ενσωματωμένοι, 

- διάταξη, 

- απλός φανός, 

- μοναδικός φανός, 

- δύο φοοίοί ή ζυγός αριθμός φανών, 

- φωτίζουσα περιοχή ενός φοινού, 

- φωτίζουσα περιοχή φοινού σηματοδότησης εκτός από αντανακλα- 
στήρα, 

- εμφοινής επιφάνεια, 

- όιξονου; αναφοράς, 

- κέντρο οιναφοράς; 
ισχύουν στην παρούσα απόφαση. 

1.5. Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός θέσεως, φανός πεδήσεως και 
φοινός όγκου διαφορετικών τύπων. 

Ως «εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός θέσεως, φανός πεδήσεως και φα¬ 
νός όγκου διαφορετικών τύπων»,νοούνται φοινοί οι οποίοι για καθεμία 
από τις αναφερθείσες κατηγορίες, διαφέρουν σε βασικά σημεία όπως: 

- το εμπορικό σήμα, 

- τα χαροικτηριστικά του οπτικού συστήματος, (στάθμες έντασης, 
γωνίες φωτεινής κατανομής, τύπος λυχνίας κ.λ.π.). 

- και το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη μείωση της φωτεινότη- 
τοις τη νύκτα στην περίτιτωση φανών πέδησης με δύο επίπεδα φωτεινής 
έντασης. 


5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

5.1. Κάθε δείγμα πρέπει να πληρεί τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται 
στα σημεία 6 και 8. 

5.2. Οι διατάξεις πρέπει να έχουν σχεδιάσθεί και κατασκευασθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως και παρ’ όλες 
τις δονήσεις, στις οποίες δύνανταί να υποβληθούν, η καλή λειτουργία να 
παραμένει εξασφαλισμένη και να διατηρούν τα επιβίχλλόμενα από την 
παρούσα οδηγία χαρακτηριστικά. 

5.3. Οι φανοί που έχουν επικυρωθεί ως εμπρόσθιοι φανοί θέσεως θε¬ 
ωρούνται επίσης ως φανοί όγκου. 

5.4. Οι φανοί'που έχουν επικυρωθεί ως οπίσθιοι φανοί θέσεως θεω¬ 
ρούνται επίσης ως φανοί όγκου. 

5.5. Ως φανοί όγκου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται οι εμπρό¬ 
σθιοι και οι οπίσθιοι φανοί θέσεως που είναι ομαδοποιημένοι, συνδυα¬ 
σμένοι ή αμοιβαίως ενσωματωμένοι. 


6. ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ 

6.1. Στον άξονα αναφοράς η ένταση του εκπεμπομένου φωτός από 
καθεμιά απο τις δύο υπάρχουσες διατάξεις δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
από την ελάχιστη ένταση ούτε μεγαλύτερη από τη μεγίστη ένταση που 
ορίζονται κατωτέρω: 

Μέγιστες τιμές σε οι), όταν ο φανός 
χρησιμοποιείται ως: 

Απλός Σύνολο 



Ελάχιστη 
ένταση 
σε οιΐ 

Απλός 

φανός 

φανός με 
σήμα «0» 
(παράρτη¬ 
μα III 
σημείο 
4.3.6) 

για σύστη¬ 
μα δύο 
φανών 
(παράρτη¬ 
μα III 
σημείο 
4.3.6) 

6.1.1. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης, 
εμπρόσθιος φανός όγπου 

4 

60(2) 

42(2) 

84(2) 

6.1.2. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης, 
ενσωματωμένοι σε φανό 
πορείας 

4 

100(2) 



6.1.3. Οπίσθιοι φανοί θέσης, 
οπίσθιος φανός όγκου 

4 

12(2) 

8,5(2) 

17(2) 

6.1.4. Φανοί πέδησης 

6.Ι.4.Ι. Με ένα επίπεδο έντασης 

40 

100(2) 

70(2) 

140(2) 

6.1.4,2. · Με δύο επίπεδα έντασης 
6.1.4.2.1.Την ημέρα 

130 

520(2) 

364(2) 

728(2)· 

6.1.4.2.2.Τη νύχτα 

30 

80(2) 

56(2) 

112(2) 


(*) Η Εγκατάσταση των διατάξεων που αναφέρονται ιχνωτέρω σε μηχα¬ 
νοκίνητα οχήματα και σε ρυμουλκούμενα των οχημάτων αυτών, προ- 
βλέπεται στο Π.Δ. 534/83 (207/Α). 

(^) Η συνολική τιμή μέγιστης έντασης συστήματος δύο φανών προκύπτει 
πολλαπλασιάζοντας επί 1,4 την τιμή που δίδεται για απλό φανό. 

’Οτοιν δύο απλοί φανοί που επιτελούν την αυτή λειτουργία, είτε είναι 
όμοιοι είτε όχι, είναι ομαδοποιημένοι σε μία και μόνη διάταξη, έτσι ώστε 
οι προβολές των φωτιζουσών περιοχών των απλών φανών σε κατακό- 
ρυφο επίπεδο κάθετο προς το κατακόρυφο στο μέσον του οχήματος επί¬ 
πεδο να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 60% του μικρότερου ορθογώ¬ 
νιου που περιγράφεται στις προβολές των εν λόγω φωτιζουσών περιο¬ 
χών, το σύστημα αυτό θεωρείται ως ενιαίος φοινός όσον αφορά τον εξο¬ 
πλισμό του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή κάθε απλός φανός πρέπει 
να παρέχει την ελάχιστη προβλεπόμενη ένταση, ενώ η ένταση και των 
δύο φανών μαζί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπόμενη 
ένταση (τελευταία στήλη του πίνακα). 

Στην περίπτωση απλού φανού που περιέχει περισσότερες από μία φω¬ 
τεινές πηγές: Ο φοινός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την 
ελάχιστη ένταση όταν μία, οποιαδήποτε, από τις φωτεινές πηγές τεθεί 
εκτός λειτουργίας, και όταν όλες οι φωτεινές πηγές λειτουργούν, η 
ολική ένταση.μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση που ορίζεται για 
ένοη^ απλό ψΟΜΟ υπό την προϋπόθεση ότι αφενός ο φανός αυτός δεν φέρει 
το σήμα «ϋ» και αφετέρου ότι η ένταση δεν υπερβαίνει τη μέγιστή 
ένταση που προβλέπεται για σύστημα δύο φανών (τελευταία, στήλη του 
πίνιχκα). 

6.2. Εκτός του άξονα αναφοράς, εντός των γωνιωδών πεδίων που 
προορίζονται στα σχήματα του παραρτήματος 1, η ένταση του φωτός 
που εκπέμπτει καθεμία από τις δύο διατάξεις: 

6.2.1. πρέπει, σε κάθε διεύθυνση που αντιστοιχεί στα σημεία του πί¬ 

νακα φωτεινής κατανομής σύμφωνα με το παράρτημα IV, να είναι του¬ 
λάχιστον ίση προς το γινόμενο της ελάχιστης έντασης που αναφέρεται 
στο σημείο 6.1 επί το ποσοστό επί τοις εκατό που αναφέρει ο πίνακας 
αυτός για την εν λόγω κατεύθυνση. . ^ 

6.2.2. δεν πρέπει να υπερβαίνει, προς καμία διεύθυνση του χώρου 
απ’ όπου ο φανός είναι δυνατό να παρατηρηθεί, τη μέγιστη ένταση που 
οιναφέρεται στην παράγραφο 6.1. ανωτέρω. 

6.2.3. εξάλλου, κάτωθεν επιπέδου που σχηματίζει γωνία 5 ° προς τα 
κάτω με το οριζόντιο επίπεδο, επιτρέπεται ένταση φωτός 60 οιίγια τους 
οπίσθιους φανούς θέσεως που είναι αμοιβαίως ενσωματωμένοι με τους 
φανούς πεδήσεως (βλέπε σημείο 6.1.3. ανωτέρω). 

6.2.4. Εξάλλου, 

6,2.4.1. σε όλη την έκταση των οριζόμενων στο παράρτημα I πε¬ 
δίων, η ένταση του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 
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ίση προς 0,05 ο(1 για τους εμπρόσθιους χαι οπίσθιους φανούς θέσεως 
χαι τους φανούς όγχου χαι προς 0,3 οιΐ για τους φανούς πεδήσεως με 
ένα μόνο επίπεδο έντασης, ενώ για φανούς πεδήσεως με δύο επίπεδα 
έντασης 0,3 θά την ημέρα χαι 0,07 οιΐ τη νύχτα. 

6.2.4.2. όταν οπίσθιος φανός θέσεως είναι αμοιβαίως ενσωματωμέ¬ 
νος με φοινό πεδήσεως, ο λόγος των πραγματιχά μετρουμένων εντά¬ 
σεων των δύο φανών, ταυτόχρονα αναμμένων, προς την ένταση του οπί¬ 
σθιου, φανού θέσεως, μόνου αναμμένου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5:1 
εντός του πεδίου που ορίζεται από τις οριζόντιες ευθείες οι οποίες διέρχο¬ 
νται εχ του +5° V χαι τις χαταχόρυφες ευθείες που διέρχονται εχ του 
-1-10° Η του πίναχα φωτεινής χατανομής. Στην περίπτωση φανού πέ¬ 
δησης μιε δύο στάθμες έντασης, η παρούσα διάτοιξη πρέπει να πληρού- 
ται, εφόσον συνδέεται με την προϋπόθεση χρησιμοποίησης χατά τη νύ¬ 
χτα. 

6.2.4.3. όσον αφορά τις τοπικές διακυμάνσεις της έντασης πρέπει να 
τηρούνται οι διατάξεις του σημείου 2.2. του παραρτήματος IV. 

6.3. Οι εντάσεις μετρούνται με λαμπτήρα (ες) αναμμένο (ους) συνε¬ 
χώς. Η μέτρηση γίνεται σε έγχρωμο φως, όταν πρόκειται για διατάξεις 
που εκπέμπουν φως κίτρινο «βοΐβοάί» ή ερυθρό. 

6.4. Σε περίπτωση φανού πέδησης με δύο επίπεδα έντασης, 'μετρά- 
ται, τόσο για συνθήκες ημέρας όσο χαι για συνθήκες νύχτας, το χρονικό . 
διάστημα μεταξύ της τροφοδότησής του με ηλεκτρικό ρεύμα χαι της εκ¬ 
πομπής φωτός στον άξονα αναφοράς, ότοη» αυτή φθάνει το 90% της τι¬ 
μής της σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 ανωτέρω. Ο χρόνος που με- 
τράται για τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνον που μετράται για 
την ημέρα. 

6.5. Το παράρτημα IV, στο οποίο αναφέρεται το σημείο 6.2.1 ανω¬ 
τέρω, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης που πρέ¬ 
πει να εφαρμόζονται. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

7.1. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με λευκή τυποποιημένη 
λυχνία πυραχτώσεως της κατηγορίας που προβλέπεται για τη διάταξη, 
ενώ η τάση τροφοδότησης ρυθμίζεται έτσι ώστε να παραχθεί η ονομα¬ 
στική φωτεινή ροή που προβλέπεται γι’ αυτήν την κατηγορία λυχνίας. 

7.2. Πάντως σε περίπτωση φανού πέδησης χατά την οποία χρησιμο¬ 
ποιείται πρόσθετο σύστημα για την ένταση νύχτας, η τάση που εφαρμό¬ 
ζεται στο σύστημα για τη μέτρηση της έντασης νύχτας πρέπει να είναι η 
ίδια που εφαρμόστηκε στη λυχνία για τη μέτρηση της έντασης ημέρας 
( 1 ). 

7.3. Ότοιν οπίσθιος φανός θέσης είναι αμοιβαία ενσωματωμένος σε 
φοηιό πέδησης διπλής έντασης και προορίζεται να λειτουργεί μόνιμα με 
πρόσθετο σύστημα για τη ρύθμιση της έντασης του εχπεμπομένου φω¬ 
τός, η μέτρηση του φωτός αυτού πραγματοποιείται με την τάση που θα 
εφαρμοζότοη* στο σύστημα ώστε, αν επρόχειτο για λυχνία πυραχτώ¬ 
σεως, η λυχνία να απέδιδε την προβλεπόμενη γι’ αυτήν ονομαστική φω¬ 
τεινή ροή. 

7.4. Τα χαταχόρυφα και οριζόντια περιγράμματα της φωτίζουσοις 
περιοχής φοινού σηματοδότησης εκτός ανταναχλαστήρα προσδιορίζο¬ 
νται και σημειώνονται σε σχέση με το κέντρο αναφοράς. 

8. ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΤ ΦΩΤΟΣ 

Το χρώμα του εχπεμπομένου φωτός πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ορίο>ν των συντεταγμένων που έχουν προδιαγράφει για το χρώμα αυτό 
στο παράρτημα V της ποφούσου; οδηγίας. 

9. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κάθε διάτοιξη που φέρει σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, πρέπει να είναι σύμ¬ 
φωνη με τον εγκεκριμένο τύπο και να πληροί τους φωτομετρικούς όρους 
που οιναφέρονται στα σημεία 6 και 8. Πάντως για τυχούσα δειγματολη- 
πτικώς ληφθείσα διάτοιξη αιίό παραγωγή σειράς, οι απαιτήσεις όσον 
αφορά την ελάχιστη ένταση του εχπεμπομένου φωτός (μετρούμενη με 
τυποποιημένο λαμπτήρα πυράκτωσης, όπως οιναφέρεται στο σημείο 7) 
δύνοινται να περιοριστούν, για κάθε κατεύθυνση, στο 80% των ελάχι¬ 
στων τιμών που προβλέπονται στα σημεία 6.1 και 6.2. 

( 10 ) 

11. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Η επικύρωση ΕΟΚ χορηγείται αν το χρώμα του υπό των διατάξεων 
εχπεμπομένου φωτός οη<ταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναφέρο- 
νται στο σημείο 3.13. του παραρτήματος I της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

■ ΕΠΡΟΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, 
ΦΑΝΟΙ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΟΙ ΟΓΚΟΥ. 
ΕΑΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ (I) 

Ο 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ελάχιστες χαταχόρυφες γωνίες φωτεινής κα¬ 
τανομής στο χώρο είναι 15° άνω και 15° κάτω της οριζόντιας. 





- . ( 1 ) Οι εμφανιζόμενες σ’αυτά τα σχήματα γωνίες αντιστοιχούν σε διατά- 

(1) Οι συνθήκες λειτουργίοις και εγκατάστασης των πρόσθετων αυτών ξεις προοριζόμενες να τοποθετούνται επί της δεξιάς πλευράς του σχήμα- 
συστημάτων θα οριστούν με ειδικές διατάξεις. τος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΟΚ 
(Μέγιστο μέγεθος εντύπου: Α 4 (210χ297ΓηΓη) 

Όνομα υττηρεσίοίς 

Κοινοποίηση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης επικύρωσης ΕΟΚ, ή 
επέκτασης επικύρωσης ΕΟΚ, άρνησης ή ανάιιλησης επέκτασης της επι¬ 
κύρωσης ΕΟΚ για κάποιο τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέ- 
σεως, οπίσθιου φανού θέσεως ή φανού πεδήσεως. 

Αριθ. επικύρωση . 


1. Τύπος φανού 

Για χρησιμοποίηση σε σύνθετη 
διάταξη δύο φανών 

εμπρόσθιος φανός θέσης 

ναι/όχι(*) 

οπίσθιος φανός θέσης 

ναι/όχι(*) 

φ(χνός πέδησης 

ναι/όχι(*), ένα/δύο(*) επίπεδο(α) έντασης 

φανός όγχου 

ναι/όχι(*) 


2. Τύπος και αριθμός λαμπτήρων πυράκτωσης . 

3. Χρώμα εκπεμπομένου φωτός: ερυθρό/κίτρινο (δβΙεοΙϊΟ/λευκό (*) . 

4. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα: ... 

5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: . .. ■. 

6. Ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση εντολοδόχων του κατασκευα¬ 
στή: .. 

7. Υποβλήθηκε για δοκιμές επικύρωσης ΕΟΚ την .. 

8. Τεχνική υπηρεσία επιφορτισμένη με τις δοκιμές επικύρωσης ΕΟΚ . 

9. Ημερομηνία της έκθεσης που συντάχθηκε από την υπηρεσία αυτή . 

10. Αριθμός της έκθεσης της υπηρεσίας αυτής .. . 

11. Ημερομηνία χορήγησης/άρνησης/ανάκλησης/της επικύρωσης 

ΕΟΚ(*) . 

12. Επέκταση της επικύρωσης ΕΟΚ οτις διατάξεις που εκπέμπουν 

χρώμα ερυθρό/κίτρινο (8βΙβοΙϊί)/λευκό (*) .. . 

13. Ημερομηνία επέκτασης της επικύρωσης ΕΟΚ, άρνησης/ 

ανάκλησης της επέκτασης επικύρωσης ΕΟΚ (*) .. 

14. Ενιαία επικύρωση ΕΟΚ παραχωρηθείσα με βάση το σημείο 3.3 του 

παραρτήματος III σε διάτοιξη φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης 

που περ^αμβάνει πολυάριθμους φανούς, και ιδίως: . 

15. Εάν ο οπίσθιος φανός θέσης είναι αμοιβαία ενσωματωμένος σε φα¬ 

νούς πέδησης δύο εντάσεων, να δηλωθεί αν η διάταξη συνοδεύεται 
από σύστημα προσαρμογής τάσης και, εάν ναι, τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος αυτού . 

16. Επικύρωση που χορηγείται μόνο για αντικατάσταση σε κυκλοφο- 

ρούντα οχήματα: ναι/όχι (*) . 

17. Για φανούς πέδησης με δύο επίπεδα έντασης, να αναφερθεί το σύ¬ 

στημα που χρησιμοποιείται για την ένταση νύκτοις (να δοθούν τα 
κύρια χαρι^τηριστικά) .'. 

18. Ημερομηνία άρνησης, (χνάκλησης της ενιαίας επικύρωσης ΕΟΚ (*) 

19. Τόπος ..·.■. 

20. Ημερομηνία . ..... 

21. Υπογραφή .;... 

22. Το επισυναπτόμενο σχέδιο αριθ.δείχνει τα χαρακτηριστικά και 

τις γεωμετρικές συνθήκες τοποθέτησης της διάταξης επί του οχή¬ 
ματος, καθώς και τον άξονα αναφοράς και το κέντρο αναφοράς της 
διάτοιξης. 

23. Παρατηρήσεις .. 


(*) Διαγράφεται ότι δεν ισχύει. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ ΚΑΐ ΣΗΜΑΝΣΗ 

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΟΚ 

1.1. Η αίτηση επικυρώσεως ΕΟΚ παρουσιάζεται από τον κάτοχο του 
σήματος κατασκευής ή εμπορίας ή από τον εντολοδόχο του. 

1.2. Στην περίπτωση εμπρόσθιου φανού θέσεως, η αίτηση επικύρω¬ 
σης ΕΟΚ πρέπει να καθορίσει αν προορίζεται να εκπέμπει λευκό φως ή 
κίτρινο «ββίβοΐϊί» και στην περίπτωση φανού όγκου αν προορίζεται να 
εκπέμπει λευκό ή ερυθρό φώς. 

1.3. Για κάθε τύπο εμπρόσθιου φανού θέσης, οπισθίου φανού θέσης, 
φανού πέδησης και φανού όγκου η αίτηση συνοδεύεται από: 

1.3.1 από μία σύντομη τεχνική περιγραφή καθορίζουσα κυρίως τον ή 
τους τύπους του (των) προβλεπομένου (ων) λαμπτήρα (ων). 

1.3.2. Από σχέδια, σε τρία αντίτυπα, επαρκώς λετττομερή ώστε να 
επιτρέπεται η εξακρίβωση του τύπου του φανού, και δεικνύοντα τις γεω¬ 
μετρικές συνθήκες τοποθέτησης επί του οχήματος καθώς και τον άξονα 
παρατήρησης, ο οποίος πρέπει να θεωρηθεί στις δοκιμές ως άξονας ανα¬ 
φοράς (οριζόντια γωνία Η=0 °, χατακόρυφη γωνία ν=0, το σημείο που 
πρέπει να ληφθεί ως κέντρο αναφοράς στις εν λόγω δοκιμές,* τις κατακό- 
ρυφες και οριζόντιες εφαπτόμενες της φωτίζουσας επιφάνειας και τις 
αποστάσεις τους από το κέντρο (αναφοράς του φανού. 

1.3.3. Στην περίπτωση φανού πεδήσεως με δύο επίπεδα έντασης, 
από διάγραμμα και την ένδειξη των χαρακτηριστικών του συστήματος 
με το οποίο επιτυγχάνονται τα δύο επίπεδα έντασης. 

1.3.4. από δύο δείγματα. Αν τα συστήματα δεν δύνιχνται να τοποθε¬ 
τηθούν στο δεξιό ή το αριστερό τμήμα του οχήματος, τα δύο παρουσια- 
ζόμενα δείγματα δύνανται να είναι όμοια και να αρμόζουν μόνο είτε στο 
δεξιό τμήμα, είτε στο αριστερό τμήμα του οχήματος. 

Εξάλλου, στην περίπτωση φανού σταθμεύσεως με δύο επίπεδα έντα¬ 
σης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο δείγματα των τεμαχίων 
που αποτελούν το σύστημα με το οποίο επιτυγχάνονται τα δύο επίπεδα 
έντασης. 

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

2.1. Οι υποβιχλλόμενες προς επικύρωση ΕΟΚ διατάξεις πρέπει: 

2.1.1. να φέρουν το σήμα κατασκευής,ή εμπορίας του αιτούντος Το 
σήμα αυτό πρέπει να,είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 

2.1.2. να φέρουν την ένδειξη ευανάγνωστη ανεξίτηλη του (ή των) τύ¬ 
που (ων) του (των) προβλεπομένου (νων) λαμπτήρα (ων). 

2.1.3. να περιλαμβάνουν ένα χώρο ικανού μεγέθους για το σήμα επι¬ 

κυρώσεως ΕΟΚ και τα πρόσθετα σύμβολα που,προβλέπονται στο ση¬ 
μείο 4.3.0 χώρος αυτός υποδεικνύεται στα σχέδια που αναφέρονται στο 
σημείο 1.3.2. „ 

3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΟΚ 

3.1. Όταν όλα τα δείγματα που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 
1 πληρούν τις διατάξεις των σημείων 5, 6, 7, και 8 του παραρτήματος 
Ο χορηγείται η επικύρώση ΕΟΚ και δίνεται ένιχς αριθμός επικυρώσεως. 

3.2. Αυτός ο αριθμός δεν δίδεται πλέον σε άλλο τύπο εμπρόσθιου φα¬ 
νού θέσης, οπισθίου φανού θέσης, φίχνού πέδησης ή φανού όγκου, παρά 
μόνο σε περίπτωση επέκτασης της επικύρωσης ΕΟΚ σε άλλο τύπο διάτ 
τοιξης που διαφέρει μόνο κατά το χρώμα του εκπεμπομένου φωτός. 

3.3. Εφόσον η επικύρωση ΕΟΚ ζητείται για ένα τύπο διάταξης φωτι¬ 
σμού και φωτεινής σηματοδότησης που περιλαμβάνει έναν εμπρόσθιο 
φανό θέσεως, ένα οπίσθιο φανό θέσεως, ένα φιχνό πεδήσεως ή ένα φανό 
όγκου και (άλλους φανούς δύναται να χορηγηθεί, ενιαίο σήμα επικυρώ¬ 
σεως ΕΟΚ, υπό τον όρο ότι ο φιχνός (χνταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
της παρούσας οδηγί(χς, και καθένας από τους (άλλους φανούς, που απο- 
τ^ί τμήμα του τύπου διατάξεως φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτή- 
σεως για τον οποίο ζητείται η επικύρωση ΕΟΚ, ανταποκρίνεται στην ει¬ 
δική οδηγία που ισχύει σχετικά. 

4. ΣΗΜΑΝΣΗ^ 

4.1. κάθε εμπρόσθιος φιχνός θέσεως, οπίσθιος φανός θέσεως, φοινός 
πεδήσειος ή φανός όγκου σύμφωνος με έναν επικυρωμένο τύπο κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οφείλει να φέρει σήμα επικυρώσεως 
ΕΟΚ. 

4.2. Το σήμα αυτό αποτελείται από ένα ορθογώνιο, στο εσωτερικό 
του οποίου αναγράφεται το γράμμα «ε» ακολουθούμενο από έναν αριθμό 
ή σύνολο γραμμάτων, διακριτικό του κράτους μέλους που έχει χορηγή¬ 
σει την επικύρωση: 

1. για τη Γερμιχνία, 

2. για τη Γιχλλίιχ, 

3. για την Ιτ(χλί(χ, 

4. για τις Κάτω Χώρες, 

6. γι α το Βέλγιο, 

9. για την Ισπ(χνία, 
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11. για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

13. για το Λουξεμβούργο, 

18. για τη Δανία, 

21. για την Πορτογαλία, 

Ε1, για την Ελλάδα, 

ΙΚΕ για την Ιρλοινδία, 

'χαι.από έναν αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ που οιντιστοιχεί στον αριθμό του 
δελτίου επικύρωσης ΕΟΚ που συνετάχθη για τον εν λόγω τύπο φανού 
(βλέπε παράρτημα I). Του αριθμού αυτού προτάσσονται δύο ψηφία εν¬ 
δεικτικά του αύξοντος οφιθμού της πλέον πρόσφατης, κατά την ημερο¬ 
μηνία χορήγησης της επικύρωσης ΕΟΚ, σημαντικής τεχνικής τροπο¬ 
ποίησης της οδηγίας 76/758 ΕΟκ του Συμβουλίου. Ο αύξων αριθμός 
της παρούσας οδηγίας είναι 01. 

4.3. Το σήμα επιχυρώσεως ΕΟΚ συμπληρώνεται από το ή τα ακό¬ 
λουθα πρόσθετα σύμβολα; 

4.3.1. Το γράμμα «Α» στις διατάξεις που πληρούν τις προδιαγραφές 
της παρούσας οδηγίοις για τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως. 

4.3.2. το γράμμα «Κ» στις διατάξεις που πληρούν τις προδιαγραφές 
της παρούσας οδηγίοις για τους φανούς θέσεως. 

4.3.3. Το γράμμα «5» (χχολουθούμενο από τον αριθμό «1» αν πρόκει¬ 
ται για διάτοιξη με ένα επίπεδο έντασης, και τον αριθμό «2», προχειμέ- 
νου για δύο επίπεδα έντασης, στις διατάξεις που πληρούν τις προδιαγρα¬ 
φές της παρούσοις οδηγίοις για τους φανούς πεδήσεως. 

4.3.4. Τα γράμματα «Κ» και «81» ή 82» οινάλογα με την περίπτωση, 
χωριζόμενα με μία οριζόντια παύλα στις διατάξεις που περιέχουν ταυτό¬ 
χρονα ένοιν οπίσθιο φανό θέσεως και ένα φανό πεδήσεως που πληρούν 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τους φανούς αυτούς. 

4.3.5. ένα βέλος του οποίου η αιχμή κατευθύνεται προς την πλευρά 
όπου οι επιβοιλλόμενες φωτομετρικές εξειδιχεύσεις πληρούνται μέχρι 
της γωνίοις των 80° Η, στις διατάξεις των εμπρόσθιων φανών θέσεως ή 
των οπισθίων φοινών θέσεως των οποίων οι γωνίες γεωμετρικής ορατό¬ 
τητας είναι ασύμμετρες σε σχέση προς τον άξονα (χναφοράς στην οριζό¬ 
ντια διεύθυνση. 

4.3.6. Σε φανούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως απλοί 
φανοί είτε σε συγκρότημα δύο φανών, δεξιά του συμβόλου που αναφέρε- 
ται στις παραγράφους 4.3.1 έως 4.3.4 τίθεται επιπλέον το γράμμα 
«Ο». 

4.4. Ο αριθμός επικυρώσεως ΕΟΚ πρέπει να τοποθετείται πλησίον 
του ορθογίύνίου του περιγεγραμμένου περί το γράμμα «ε» σε τυχούσα 
θέση σε σχέση με αυτό. 

4.5. Το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και τα πρόσθετα σύμβολα πρέπει 
να τοποθετούνται επί της υάλου ή επί μιας των υάλων κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι ανεξίτηλα και ευανάγνωστα ακόμη και όταν οι φανοί 
έχουν τοποθετηθεί επί του οχήματος. 

4.6. Παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ συμπληρωμένων με 
πρόσθετα σύμβολα δίνονται στο παράρτημα I 

4.7. Στην περίπτωση της χορηγήσεως ενιαίου αριθμού επικυρώσεως 
ΕΟΚ, που προβλέπεται στο σημείο 3.3. για έναν τύπο διατάξεως φωτι¬ 
σμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως που περιλαμβάνει έναν εμπρόσθιο 
φανό θέσεως, έναν οπίσθιο φανό θέσεως ή έναν φανό πεδήσεως και άλ¬ 
λους φανούς, δύναται να τοποθετηθεί ένα και μόνον σήμα επικυρώσεως 
ΕΟΚ που περιλαμβάνει: 

- ένα ορθογώνιο στο εσωτερικό του οποίου τοποθετείται το γράμμα «θ» 
(ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή ομάδα γραμμάτων διακριτικών του 
Κράτους μέλους του έχοντος χορηγήσει την επικύρωση, 

- ένιχν αριθμό επικυρώσεως ΕΟΚ, 

- τα πρόσθετα σύμβολα που προβλέπονται στις διάφορες οδηγίες βάσει 
των οποίων εχορηγήθη η επικύρωση ΕΟΚ. 

4.7.1. Αυτό το σήμα έγκρισης μπορεί να τοποθετείται οπουδήποτε 
στους ομαδοποιημένους ή τους αμοιβαία ενσωματωμένους φανούς υπό 
την προϋπόθεση ότι: 

4.7.1.1. είναι ορατό μετά την εγκατάστασή τους· 

4.7.1.2. δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από τους ομαδοποιημένους 
τους συνδυασμένους ή τους αμοιβαία ενσωματωμένους φιχνούς τμήμα 
μέσω του οποίου μεταδίδεται φως χωρίς συ·)^ρόνως να αφαιρεθεί το 
σήμα έγκρισης. 

4.7.2. Σε κάθε φιχνό, το σύμβολο αναγνώρισης που προβλέπεται από 
την οδηγία με βάση την οποία χορηγήθηκε η επικύρωση, καθώς και τα 
"δύο που (χναφέρονται στο <π)μείο 4.2. τελευταίο εδάφιο και επιπλέον 
κατά περίπτωση, το γράμμα «Ο» πρέπει να τίθενται: 

4.7.2.1. είτε στην κατάλληλη εμφανή επιφάνεια· 

4.7.2.2. είτε σε ομάδα, έτσι ώστε καθένας από τους ομαδοποιημέ- 
νους, συνδυασμένους ή αμοιβαία ενσωματωμένους φιχνούς να μπορεί 
σαφώς να οιναγνωρίζεται. 


4.8. Οι δκχστάσεις των διαφόρων στοιχείων του σήματος αυτού δεν 
πρέπει να είναι μικρότερες από τις μεγιχλύτερες ελάχιστες διαστάσεις 
που προδιαγράφονται για τις μεμονωμένες σημάνσεις από τις οδηγίες 
βάσει των οποίων εχορηγήθη η επικύρωση ΕΟΚ. 

4.9. Παραδείγματα σήματος επικύρωσης ΕΟΚ για φανό που είναι 
ομαδοποιημένος, συνδυασμένος ή αμοιβαία ενσωματωμένος με άλλους 
(ραινούς δίδονται στο παράρτημα II. 


Συμπληρωματικό παράρτημα 


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΗΜΑΤΟΕ ΕΠΙΚΥΗΛΕΠΕ ΕΟΚ 
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Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι 
εμπρόσθιος φανός θέσεως, για τον οποίο έχει χορηγηθεί επικύρωση 
ΕΟΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο {β)11) με αριθμό 1471. 

Το βέλος δείχνει την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι φωτομε¬ 
τρικές προδιαγραφές μέχρι γωνίας 80° Η. 
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Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι οπί¬ 
σθιος φανός θέσεως, για τον οποίο έχει χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (ε11) με αριθμό 1471. 

Η απουσία βέλους σημαίνει ότι τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα 
αριστερά οι φωτομετρικές προδιαγραφές πληρούνται μέχρι γωνίας 80° 
Η. 





Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι φανός 
πέδησης, για τον οποίο έχει χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (ε 11) με αριθμό 1471. I 


Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι διά- 
τοιξη που περιλαμβάνει συγχρόνως οπίσθιο φανό θέσης και φανό πέδη¬ 
σης. Για τη διάτοι^ αυτή έχει χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο 
Βοκιίλειο (β 11) με αριθμό 1471. 

Το βέλος δείχνει την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι φωτομε¬ 
τρικές προδιαγραφές μέχρι γωνίας 80° · Η. 


Συμπληρωματικό παράρτημα 2 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑ- 
Δ0Π01ΗΜΕΝ0ΤΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥΣ Ή ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΣΩΜΑ- 
ΤΩΜΕΝΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ 
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Υλόβυγμα Γ 



Σημβίωση: Στα βηιωτέρω παραδείγματα οι χαταχόρυψες χαι οριζό¬ 
ντιες γρα 4 εμές σχηματίζουν γενιχά τη μορφή ενός συγχροτήματος φανού 
και δεν αποτελούν μέρος του σήματος επικύρωσης 

Τα τρία παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ, υποδείγματα Α, 
Β και Γ, αποτελούν τρεις ενδεχόμενες παραλλαγές σήμανσης διάταξης 
που εκπέμπει φως, ότιχν δύο ή περισσότεροι φανοί αποτελούν τμήμα της 
Ιδιοις διάτοιξης. 

Το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ δείχνει ότι στη διάταξη έχει χορηγηθεί 
επικύρωση ΕΟΚ στις Κάτω Χώρες (β 4) με αριθμό 3333 χαι περιλαμ¬ 
βάνει: 

ένοιν ανταναχλαστήρα της κατηγορίας ΙΑ με επικύρωση ΕΟΚ σύμ¬ 
φωνα με την οδηγία 76/757/ΕΟΚ· 

ένοιν οπίσθιο φανό δείκτη πορείας κατηγορίας 2α με επικύρωση ΕΟΚ 
σύμφωνα με την οδηγία 76/759/ΕΟΚ· 

ένα ερυθρό οπίσθιο φανό θέσεως (Β) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία· 

ένα οπίσθιο φοινό ομίχλης (Ρ) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την 
οδηγία 77/538/ΕΟΚ· 

ένα φοινό οπισθοπορείου; (ΑΚ) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την 
οδηγία 77/539/ΕΟΚ· 

ένα φοινό πεδήσεως (5 1), ενός επιπέδου έντασης μέ επικύρωση ΕΟΚ 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

1.1. Κατά τη διάρκεια των φωτομετρικών μετρήσεων, μία κατάλ¬ 
ληλη κάλυψη πρέπει να εμποδίζει τις παράσιτες ανακλήσεις. 

1.2. Σε πε'ρίτιτωση αμφισβητήσεως για τα αποτελέσματα των μετρή¬ 
σεων,. αυτές πραγματοποιούνται ως οικολούθως: 

1.2.1. η απόσταση μετρήσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δύναται 
να εφαρμοσθεί ο νόμος του αντιστρόφου του τετραγώνου της αποστά- 
σεως, 

1.2.2. το σύνολο συσκευών μετρήσεως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το 
γωνυχκό άνοιγμα του δέκτου να περιέχεται, θεωρούμενο από το κέντρο 
αιναφοράς τού φοινού, μεταξύ ΙΟ’ και 1°, 

1.2.3. η απαιτούμενη ένταση για μία καθορισμένη διεύθυνση παρα- 
τηρήσεως θεωρείται ότι πληρούται εφόσον επιτυγχάνεται εντός μιας 
διευθύνσεως και δεν αποκλίνει πλέον των Ιδ’ της διευθύνσεως παρατη- 
ρήσεως. 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 


2.1. Η διεύθυνση Η = 0° και ν° οιντιστοιχεί στον άξονα αναφοράς 
(επί του οχήματος είναι οριζόντιος, παράλληλος προς το διάμηκες στο 
μέσο του οχήματος επίπεδο και προσανατολισμένος εντός της επιβεβλη¬ 
μένης φοράς ορατότητας). Διέρχεται εκ του κέντρου αναφοράς. Οι ανα- 
φέρόμενες στον πίνακα τιμές δίνουν, για τις διάφορες διευθύνσεις μετρή- 
αεως, τις ελάχιστες εντάσεις επί τοις % του απαιτουμένου ελάχιστου για 
κάθεφιχνό εντός του άξονα (εντός της διευθύνσεως Η = 0° και V = 0°). 

2.2. Εφόσον στην οπτική εξέταση ένας φανός φαίνεται να παρουσιάζει 
σοβαρές τοπικές διακυμάνσεις της εντάσεως, επαλήθεύεται ότι καμία 
μετρουμένη ένταση μεταξύ δύο εκ των διευθύνσεων μετρήσεως που ανα- 
φέρονται στο σημείο 2.1. δεν είναι: 

2.2.1. για μία ελάχιστη εξειδίκευοη, μικρότερη των 50%, της πλέον 

ασθενούς Λαχίστης εντάσεως μεταξύ των δύο προδιαγραφών για αυτές 
τις διευθύνσεις μετρήσεως, ^ 

2.2.2. για μία μεγίστη εξειδίκευση, μεγοιλύτερη της πλέον ασθενόυς 
μεγίστης εντάσεως μεταξύ των δύο προδιαγραφών γί αυτές τις διευθύν- 

. σεις μετρήσεως, αυξηθείσα κατά ένα κλάσμα της διαφοράς μεταξύ των 
προδιαγραφεισών εντάσεων γι αυτές τις διευθύνσεις μετρήσεως. Το 
κλάσμα αυτό είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς. 


ί 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΤ ΦΩΤΟΣ 


ΤΡΙΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΕΡΥΘΡΟ 

όριο προς το κίτρινο 

< 0,335 


όριο προς το πορφυρό 

ζ < 0,008 

ΛΕΥΚΟ 

όριο προς το χικχνούν 

'χ < 0,310 


όριο προς το κίτρινο , 

X < 0,500 ' 


όριο προς το πράοινο 

γ < 0,150+640χ 


όριο προς το πράοινο 

γ < 0,440 


όριο προς το πορφυρό 

γ > 0,050+0,750χ 


όριο προς το ερυθρό 

γ > 0,382 

ΚΠΡΙΝΟ 

δΕΕΕΕΤΙΕ 

όριο προς το ερυθρό 

γ > 0,138+0,580χ 


όριο προς το πράσινο 

γ < 1,29χ - 0,100 


όριο προς το λευκό 

γ > X +0,966 


όριο προς την φοισματική τιμή 

γ < X +0,992 


Για την εποιλήθευση των χρωματομετρικών χαρακτηριστικών 
χρησιμοποιείται μία φωτεινή πηγή με θερμοκρασία χρώματος 2854Κ 
που αντιστοιχεί στο φωτεινό σήμα Α της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού 
(ΔΕΦ) 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημωσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσειος. 


ιό· 

ί 

τ 

I 

0· 

5* 

11 )· 



- 2 

ϋ 

-2 

α ' 
















Τ 1 


' 





Γ" " 


ι. 

1 


I I I I 1. I I 

20* 10* ί' 0· .5· 10* ·20· 


Α 

V 

ν 



Αθήνα, 24 Μαΐου 1991 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ « 

ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΟίΟΡΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 









